KAROL DZIEWANS 


autoryzowany budowniczy, 


przeżywszy lat 42, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 20 listopada 1898 r. 


W smutku pozostała matka, bracia i siostry zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we wtorek dnia 22-go b. m. o godzinie 5 
popołudniu z domu przedpogrzebowego na cmentarzu, na miejsce wiecznego spoczynku. 


Korces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego. ul. Kopernika. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


